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pisas 

LABSUN 




Incio Empresa 



Pisos Laminados Zocalos 



Espuma Catálogo De Color Conocimiento 



Pedidos Contáctenos 



Incio > Pisos laminados > Espesor de Piso Laminado > Piso laminado 12mm espesor > 



PRODUCTOS 

Pisos laminados 

Espesor de Piso Laminado 

Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 



Piso flotante rojo cerezo 



Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 



B Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



Historia de piso flotante chino 



Desde el comienzo de 1994, 1995, piso laminado en grandes cantidades para entrar en el mercado chino. China tiene 
cientos de piezas de piso laminado tiene una línea de producción, capacidad de producción cada vez más grande, a partir 
de 1995 , sólo una marca de pisos de laminado docena, y ahora ha llegado a más de 3.000 marcas, tengo que decir que la 
fabricación de nuestro país es excelente. 

El suelo laminado se encuentra todavía en la era temprana de fibra de densidad media, sustrato de partículas a un fuego a 
bordo de decoración para la capa superficial y el saldo por el fuego a bordo para el tablero compuesto capa subyacente. 
Este suelo laminado temprana que utilizan mayor presión de costes, capa continua de dos modos de producción, ha sido 
rara vez se utiliza, mientras que el nuevo suelo laminado en sustratos de densidad, capa de desgaste, la capa decorativa, 
capa para la producción del balance de materiales nuevo suelo laminado, el modo de baja tensión de la producción, y en el 
que la capa de base es el uso de la fabricación artificial de madera de rápido crecimiento, no dará lugar a las amenazas y 
la destrucción de los bosques naturales, y por lo tanto, en línea con la tendencia internacional de protección del medio 
ambiente, e incluso la protección del equilibrio ecológico global, Proyecto de Protección de Bosques Naturales puede 
desempeñar un buen papel positivo. 




A : Piso flotante contra la agua con cera v ; p¡so flotante Roble 1218 x 198 x 12.3mm,AC3,Class 31 



PEDIDOS 



Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Uruguay. 
Contrato NO.150115 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC5,HDF,Texture 



H ISTORIA DE PISO FLOTANTE CHINO 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 



Phone 



Pedido de pisos flotantes 



Detalles * 
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JiNan LabSun Wood Co.,Ltd Footer Navigation 



Conocimiento 



Contacto 



Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 



Empresa 

Pisos laminados 

Espuma 

Molduras zocalos para pisos 
Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 
Conocimiento 
Pedidos 




Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

(05-04) 

Como limpiar piso flotante 
con sellado y sin sellado? 
(04-30) 



Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 

city,Shandong province,China. 



Technical Support © Chinesecms . © copyright 2014: JiNan LabSun 
Wood Co.,Ltd 
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